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che hanno orevchie por intendere, ed occhi por vo- 
ilere, sotto la maschera. 

La Francia dillatti non interverrà disse 1 iimpa- 
ratoro finchè non sieno compromessi i suoi interessi 
e la sua dgr, 

Ora è difficile di provare se e fino a qual punto 
ciò che è passito e cib che si prepara in Gormania, 
possa toccare la Francia 0 sopratutto quello che 
nell'intimo concetto di Napoleone si deve chiamare 
la sua dignità. 

In quanto all'Italia, vi sono nel discorso dell'im- 
peratore due passaggi, che potrebhero ossero accolti 
con soddisfazione, ove i fatti non lossero là a men- 
tire le parole, c a sbugiardarne le promesse. 

H prino è quello, in sui disse che la Francia è 
sempre favorerole alla indipendenza ed unità d'I- 
talia. 

lì secondo fa prevedero il prossimo rimpatrio 
dello truppe francesi, 

Ora a prommovoro la tenerezza della Francia, 0 
meglio di chi la governa, per l'unità d'Italia, sta 
il fatto dell'intervento, ed i endaveri insepolti e 
ancora tiepuli deli croici esevutati di Mentana. 

Il parlare poi d'indipendenza italiana in bocca 
di Napolcone suona come una sangninosa ironia 
dal punto che l'Italia © vidotta a prefettura fran- 
cese e costretto ad inclrimarsi dinanzi la bandiera 
straniera che sventola su italimne città. 

In quanto allo scombro delle treppo francesi, 
questo resta subordinato ad una condizione, vale 
a tiro allo ristabilimento della tranquillità  nogli 
stati PoutificHn, 

l'raso codesta che ci sembra sufficientemente c- 
lastica, esseinlochée ciascuno comprenda cone ritirati 
i francesi, tutte lo orde mercenario del papa, non 
basternino a mantonorla. 

Da qui ian necessità di prolungare indefivitiva- 
mento l'intervento. 

lrattanto la Consenziono ili settembre formal- 
mente disdetta dalla nota Menabrea viene dall'im- 
peratore dichiarata sempre insistente cd elficace 
finchè non rimpiazzata da ulteriori trattati. ...... 
Altro schiaffo morale colesto col relativo indivizzo 
p fille dignita cl all'onore dl Ifaliat , 

Talo il discorso del nostro signore 6 padrone, 
colle relative promesse di miglioramenti interni, & 
di libertà corrette questa volia dal sottointeso al 
bastanza apparente di una minaccia, all indirizzo 


RIVISTA POLITICA 


Quest ultima settimana può chiamarsi la setti- 
mana dei discorsi. 

Discorso di Napoleone, 

iliscorso del re di Prussia. 

Iscorso della regina d' Inghilterra, 

Ii discorso dell'imperztore dei francesi quantun- 
que al primo sspetio pacifico nella forma e nei 
termini, realmente lo è assai poco nel fondo, 

L'imperatore dichiara di mantenere diffatti la 
lesge sull’'organizzazione militare, promettendo sol- 
tanto alcune modificazioni, come pure l''organizza- 
zione della guardia molle, proclamando uell'istosso 
tempo la necessità degli armamenti di terra e di 
mare, quale il migliore mezzo, egli disse, di man- 
tenere la paco. 

Gra guesta conseguenza, come pub interdersi di 

leggeri non è atta a persundere tntto il mondo. 
s Quando difatti si è in pace con tutti, e che que- 
sta pace è sincera, sembra che ln misura più lo- 
gica sia quella di disarmare, piuttosto cho di ar- 
Marsi. 

Il disarmo è la conseguenza immedinta, o per 
meglio diro i frutto e la ricompensa della pace. 

Armere sanza nno sce0po o per la sola soddisfa- 
zione di passare in rassegna dei grossi battaglioni, 
sarebbe un pretto atto di follia, avuto riguardo 
specialmente alle condizioni economiche in cui versa 
attualmente la Francia, o che necessiteranno pro- 
babilmente il governo ad un nuovo prestito, 

Conviene quindi conchiudero che l'imperatore non 
abbia nella durata della pace nua confidenza tanto 
srande, quanto risulterebbe dalle sue parole prese 
alla lettera. 

È vero che a questo mondo non si è sempre 
obbligati a diro ia verità, o cho il morito più co- 
mmie itelle aringhe Napolconiche, non è procisa- 
mente |P esattezza storica a la lealtà. 

In coni modo il punto più saliente del discorso si 
è quello in cui l'imperatore dichiara che la Fran- 
cia necetta i fatti compiuti In Germania. Ma questa 
dichiarazione a primo aspetto sì rassicarante od 
esplicita, perde molto del suo valoro di fronte ad 
una restrizione abbastanza significante per coloro 





dei partiti che volessero abusare, o piuttosto usare 
della libertà... verar 

In guanto al discorso del re di Prussia, Tl'ora- 
toro si e esteso principalmente sulle questioni in- 
lerne, mantenendosi più sobrio e yili discreto sulla 
politica ester, 

Ciù che iavyi di rimarcabile nelle parolo del re, 
Ri è il lero tuono pacifico fino alla esigerazione e 
forse fino all'ironia, 

Se dei motivi e dei seri timori di guerra, agli 
isso, hnimo potuto prodursi im questi ultimi tompi, 
oggnli tutte queste nubi sono dissipate, c lo stesso 
movimento che si opera e si compie in Germania, 
non sombra possa offerire un'ombra di pericolo 
per la pace. 

Ecco mb che dichiara presso poco il vincitore di 
Sadowa. 

È vero che ì fatti non sono completamente d' ac- 
cordo, con queste più che pacifiche dichiarazioni, ... 
Ma egli è specialmento, di plomaticamenta parlando, 
che lisogna persnadersi della ventà tel detto di 
Talieyrand: che la parola cioè fu data all'uomo 
per nascondere 1 propri pensierill 

Frattanto relativamonto alla questione Romana 
il re assicura i suoi siediti cattolici della sua sol- 
lewtadine pel mantenimento e l'indipendenza del 
capo supreno della loro cinesn. l'rase che eviden 
temente si riferisce alin sola indipendenza spirituale, 
vpoichè soggiunge tosto come correttive; che del 
l'altra parte saprà sodeisfare ai doveri che nascono 
per la Prussia dagli interessi 0 rapporti politici 
titernazionili, 

H quali possono essero codesti relativamente al 
V Italia, sun allenta di jovi e forse sun alleata di 
domani sappiameclo tutti, 

Ù punto più saliento poi del discorso della rae- 
gina & Inghilterra all'apertura del l'arlamento sta 
nell'espressa speranzn: che la spedizione trancese 
avendo ragginuto il suo scopo possa soliccitamente 
abbandonare il suolo italiano. 


Frattanto nulla di preciso ancora sulle proposte 
conferenze; senonche la poca fede generale nella 
loro riferita. 

Il Parlamento sarà rinnito col giorno 5 del ven- 
furo nese, per essere forse rimandato a celebrare 
in paese ll Natale nello propria case, ove si mo- 
strasse inlocile ni conni dei nostri padroni di Fi 
venze cdi Parigi. 





hanno occupate sette ore al giorno a lavorare e 
che poi sì credono (e lo sono) in pieno diritto di 
ron annojarsi per il rimanente della giornata. 
Infatti è una cosa desolante, almeno per noi, 
dover chiedersi, coningiaulo dal momento nel qualo 
ia società del gaz crelo bene avvertiro gli Uilinesi 


APPENDICE 


nella quale si parla di molte cose 
e fra le altre del Casino di Udine, 


che è mà sera inoltrata — come si abbia da pas- 
Oh! e come passeremo le lunghe sere dell'in-|saro la serata, — Per un inglese, per un tedesco, 


sente che ha il torto di prendere sul serio la vita, 
e che perciò vuole essere alcunchè in questo mon- 
daccio, il pensare d'aver quattro ore di libertà 
sarebbe cosa da farli andare in solluchero, perchè, 
im fin dei conti, dicono cessi, quattra ore da poter 
dedicare a quello che vorliniuo sono tante cose ap- 
prese, c ana lezione di here, o di geografia, è un van» 
taggio pei braccio 0 perla mente. — Ma, noi meri- 
dionali, la pensiamo altrimenti, noi crediamo, ed a 
ragione, che questa vita sia una farea tutta da ridere 
e che, como nelle farse Jo zio ingragnato, od il papà 
severo, le persone serio che vi cecupano di un po' 
di bene, sieno così fatti tanto per ridere sulla loro 
spalle e nulla più, 


verno che s' avanca anche quest'anno, come il so- 
lito, glorioso e trionfante, col suo lungo mantello 
di neve e di brina, brizzolato la testa, col suo ae. 
compagnamento solenne di venti e di nebbie, e quel 
che è peggio colle 14 ore di oscurità nelle 24? 
Questa è la indispensabile demanda cho si fanno 
di questi giorni di transazione tra la incerta poli- 
tica dell' autunno, e la decisa politica invernale, tra 
il barcamengre del primo, e la fermezza del secondo, 
tutti gli sfaccendati di tutte le età o le condizioni. 
Nè credo sieno soli gli sfaccendati ; ma anche co- 
joro che, operai del pensiero o dell'avambraccio 
{e in quest: secondi crediamo d’'annoverare TY im- 
mensa coorte degli applicati dalla quarta in giù) 


x» 

Or dunque, giacchè il mondo si dere prendere 
com è, ridiamo e passiamocela allegramente. — 
IKeco dove sta il busilli; la nostra buona città non 
ha atlondanza di circoli privati; o manca quasi 
affatto di luoghi di convegno pubbbci; — ripigliano 
i malcontenti. — KE uoi di riniando; — Adagio si 
na' passi. Voi dite di non aver cireoli privati, con- 
versazioni, Seircé danzanti, sugnanti ec mormoranti 
cosa ciò non malignamo; ma quello che noi ne- 
ghiamo recisamento souo le vostre aflurinazioni, 
quando dito che Udine manchi di luoghi piubizlici 
di convegno. Prima di tutto, abbiamo il Casino. — 
Misericontizi.... il Caso, quel club: politico, quel 
covo di rf..., — E non è vero poiche il Casino né 
e club politico, nè è covo di arrabbiati come voi 
dite. È istituzione, che ba avuto il torto di essere 
stata iniziata quasi affatto da giovani, fondata da 
giovani, o che procede in grazia dei giovani. Questo 
è al peccato originale di quella istituzione, ma non 
credo però che questo peccato sia tale da passare 
slie generazioni dello generazioni ed a distogliere i 
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Garibaldi intanto sempre prigioniero e sempre 
granda, | 

Menabrea sempre ministro e sempre impopolare. 

I francesi sempre a Roma, e-sempre più numerosi 

Sceno barbariche è Murattiane 4 Napoli. 

Fame e reazione in Sicilia. 

Malcontento e sfiducia generalo, 

Apitarsi di partiti. 

Eccovi il riassunto della settimana. 

Ed ecco quello che i mederati lianno fatto del- 
1 Italia, AL. V, 





Documenti. 


Comunicalaci dal nostro amico sig. Francesco 
Tolazzi luugoleuenie colonnello: ec capo di stato 
maggiore della tevione Acerbi, crediamo nostro 
dovere rendere di pubblica ragione una leitera 
a lui speditagli dal Generale Garibaldi, acciocchè 
possa servire conte ducumento nella storia di 
questa campagna, cone pure a dislruggere certi 
falsi giudizio che potessero correre su dale ar 
SOIMEnte, 


5i settembre, sera. 


Caro Yolazzi. 


Stalulite il Governo Nazionale — e fate quanto 
occorre, — Qui tuilo va bene. — Dite ai Vitorbesi 
ch’essi fureno con me nel 40 ce cho li ricordo. 


" 


G. GARIBALDI. 





Da una lettera dol fdiatt. Antonio Andrenzzi, in- 
Yiato a Roma per soccorrere ai possibili bisogni dei 
nostri foriti ricaviamo, come a Mentana, i Dottore 
favellando con due distinto persone del pacs, al 
bia avuto P assicurazione che esso stesso fecero sep- 
pellire 150 dei nostri 0 200 Tra francesi e papalini, 

lissi aggiunsero come la maggior parte dei Ca- 
ribaldini fossero dentidati. A_Roma poi if nostro 
Audrenzzi chboe accasione di visitare aleuni feriti 
dei Friulani, e può assicurare i loro parenti ch' essi 
non abbisognavo di niente avendo Srequenti visite 
dalla moglie di un alto officiale svizzero al servizio 
del papa, il di eni nome noi taciamo per ragioni 
facilmente apprezzabili. Ciò poi, aggiunge il Dotto- 
re, si deve alle premure del nostro buon F. Verze- 
gnassi che nenmineno lontano dimentica i suoi figli. 
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volonieresi dal famo parte. Del resto, riguardo a 
partito politico, nol vorremmo sule che si desse una 
oechiata alla lisla del sucìi, per comprendere come 
Il Casino non sia mesomamento una congrega di 
Giacobini, 


Mah... comtà che questo Casino non si ha fatto 
nonche vivo durante quest antv? — Adesso che 


vi abbiamo chisrito una cora, vi chiarivemo anche 
Voltra. IL porero Casino (dico povero così per dire) 
surse nin simo fa dall alvo materno fo paterno) nudo 
come ia maggior narte dei neonati, è in uno stato 
compassionevole. La Presidenza, da quella Luona 
mamma ch'ella è, iutb fabbricareli subito Ie vest': 
Tua siccome vestire un Uasmo non & Pistessa cosù 
che metter le fuscie ad un pievirilo, così il sarte, 
a eni era commesso l’incarico di compirlo, lo fece 
ai momento con abiti presi a presto, in modo che 
non gli s'attaglinvano per bene, rimandando ai 
altro tempo il vestirlo completamente. 


— = sr 0ci—cc-,— 





LA SENTINELLA FRIULANA 
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bei — ere... 


Dopo il disastro! 


Sarebbe inutile ormai e nello stesso tamna assai 


‘dannoso l'illudersi.. La cataatrofo di Mentana, che 


così tragicamente poneva termine ad un'impresa 
che avrebbe potuto essere D' ultima è più splendida 
epopea fel nosirò risorgimento, dava pure il se- 
euale di una grande sconfitta per le libero. nostre 
istituzioni, minacciate oggidi, se migliori destini 
non ci arridono, d'essere trascinate a rovina. In 
questo momento tanto vitale per noi, mentre ia 
presenza dello straniero sul suolo italiano, Ja pri- 
gionia di Garibaldi, l'indole reazionaria assunta 
dal nostro governo, e la crisì finanziaria 11 cui 
ci troviamo, rendono gravemente pensoso  chiun- 
que sente in enore fervido e potento l'amore di 
patria, non è fuor di luogo il dimandarsi qual 
conseguenze derivarono dal generoso tentativo di 
Roma, quali farone gli eletti di un moviniente, 
che ancor pochi giorni innanzi prooceupara tnito 
il giornalisnio europeo. l'oichè egli è pur troppo 
doloroso destino gdegl'individui o delle nazioni ap- 
prendere la sappozza.a loro spese, fermiamoci un 
istante, onde raccogliere gl'inseenarenti, che ci 
possono esser suceeriti da un. grando disastro, con- 
fortati dalla speranza, che tanto più prezioso sarà 
1 tesoro d'esperienza, che ne potremo ricavare, in 
quanto lo aequistammo al prezzo di gravi sagrificii, 

Il primo dei risultati sui quali è richiamata la 
nostra attenzione si è quello della nuova solenne 
conferma, che venne a ricevere il volo del Parla- 
mento nazionale, che decretava Roma capitale d'I- 
tulin. Mai le aspirazioni nostre non si manifestarono 
così unuuimi, così vive, mal essè non si inostrarono 
così risolute ad attenere una decisiva soddisfazione. 
Vedemmno } Municipii dello principali città d° Itulia 
e con apposito deliberazioni, e coll'appoggio di 
loro presiato all'' insurrezione romana, rendersi gli 
organi più energici dei voti popolari, Fu questa 
una luminosa prova che la qgnistione romana non 
è per l'italia un affare d' ingrandimento territoriale, 
ma risponte bensi nd un bisogno inperioso d'in- 
enna riorganizzazione, d'affermazione di primcipii 
nuovi in ordine ad un piùù libero sviluppo delle 
suo istituzioni. Ed è sotto questo punto di vista 
che può dirsi, aver Garibaldi raggiunta la meta, 
imperocchè al punto A cui son ginnte le cose la 
risoluzione della quistione romana secondo i voti 
nazionali è oral una condizione meritabile per 
l'esistenza di un libero soverno in Italia. Il com. 
pimento di siflatta soluzione viene grandemente fa- 
vorito dalle non dubbie manifestazioni della popo- 
lazione di Boma, benchè fatalmente incomplete, 
come pure dagli unanimi plebisciti che si pronun 
siarono nel territorio poulificio rimasto sgombro 
dal giogo del papa. 





del Casino cereiette di non mostrarlo al pubblico 
per tutto codesto fempo. Adesso pero esso ha finita 
la sus acconciatura, afosso, inossosi In furetto da 
galantuomeo, pub seddisfare ancite il eusto degli 
esicenti, e ta Prosilenza vuole farne la presenta 
zione premsamente nella settimana entrante, e spera 
di farla con abbastanza «hh solennità, poichè ap- 
profitta contenporanteanicate «ell''ajito di parecchie 
Grreric persone, che ninbinnbe la 
divina nre del canto, 
liu njuteranno nel diffirile Incarico di accontentare 
P'esresio colto pubblici, 
x 

— Era tompol.... ripiglieramno i mormoratori; 
ed imoci non sì pub dar loro tutto il torto; ma 
siccome In guest anno la Presidenza dovette prov- 
velera una cosa, dovelte far l'altra, eredette bene 
andar sino a Roma per isfudiare sul vero proprio 
1 panneggeianienti delle cortine del Vaticano, la ta. 
pezzerio del palazzo Farnose, e i pavimenti del 


In tenuta da confidenza, vestito fr modo non Quirinale, anche i mormoratori capiranno bene che 
presentabile ad un' elotta di signore, la Presidenza l tempo se ne perdo molto .... quindi il ritardo. 
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Un altro grande risultato del quale dobbiamo 
fener conto, come conseguenza dell'ultimo movi. 
merto si fu l’attitudins dell'esercito italiano di 
fronte alle manifestazioni popolari, che ebbero a 
succedere nelle principali città. 

Fatte sopra un argomento così grave le dovuta 
riserve, si può ciè nondiment nsserire con certezza, 
che andarono completamente deluse le speranze, di 


chi si Iusingava fars. dal soldato italiano, un servile 


strumento di dispotismo. Ancho questa volta l'e- 
sercito ha ben meritato della patria, rendendo così 
tanto maggiormente saliente l'infamia di coloro 
che gl’ imposero la vergognosa ritirata dai paesi 
pontificii. i 

La conseguenza perb più importante ch’ ebbe la 
impresa iniziata dal Generale Garibaldi si fu il ui 
ciostamenio dello spirito liberale in Francia, clie 
da sedici anni viveva in un deplorabile assopimento. 
Cotesto risvegliamento si manifestava con rimar- 
chevoli argomenti, come colle prsseggiate in massa 
alla tomba di Manin, coll intervento del più distinti 
nomini del partito hberale a Parigi si funerali di 
un numistro dell’ ultimo regno, colle dimostrazioni 
degli operai e degli studenti, e finalmente coli’ in- 
divizzo preso in questi ultimi giorni dalla stampa 
indiperilente dell'impero. L'importanza di un tal 
fatto, del quale ormai si scorgono i primi afletti 
noel'imbarazzi in cui trovasi la politica del Bo- 
naperte, non tardorà nd esserci riveluta in un pros- 
sino avvenire, 

Noi non siamo certo di soverchio  asmiratori 
stella grazde nazione: i versi del Giusti, pli scritti 
del Guerrazzi c' insegnarono fino dagli wnni gio- 
ranili P' avversione pei difetti di un popolo leggiero 
c milianintore, che ci fu cagione di tanti mali du- 
raute tutto il corso della nostra storia, I giudizio 
porò che dobbiamo fare sopra certi lati del carat- 
(ere francese, non: può illuderci, facendoci discona- 
seers ‘di quanio momento sarebbe per tutta l Ku- 
ropa il risorgimento della liberli nella EHrancia. 
Tramensa sarebbe l'inffuenza che un tal fatto c- 
serciterebbe sullo svolgimento delle istituzioni li 
herali presso le nile nazioni, e una nuova epoca 
iptomincierebbe, epoca di pace e di liberi. 

fnesto rapido cenvo che noi abbiamo fatto delie 
conseguenze a cui dicde luogo 1) gencroso tentativo 
di Garibaldi, mentre vale a suggerirci una qualche 
consolazione in mezzo al latto di una grando sven- 
tura, ci addita pure quale sia il dovere, che 1uns- 
simamente incombe agPitnliani, di tenersi formi 
gio nel caminino della libertà, non lasciando vio- 
lave quelle istituzioni la cui caduta travoluendo 
V Italia in una funesta reazione, sarebbe fatale gl- 
l'indipendenza ed all'unità nazionale. A 
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Però il tempo non si pub dire perso dui tulta, 
quatido si pensa che studiate sul vero le censo si 
appremlono meglio, si possono fare con più garbo 
cociso mai ritorai P opportunità. non si ripetono 
sli stessì sbagli fatti la prima volta. .... 

2) 

Si  comintiorà cono nn accademia e poscia di 
quindicina in quindicina, o giù di lì sl ripeterà il 
teiftcnimento, si cantori, si suonerà, si ball... i; 
ahinti che mamme e mariti ci prendono per un o- 
vecchia, ci fermano 0 sussirramidoni, irvitati 0 severi : 
Non dica più di quesie corbollerie fuori di carno- 
valo, se non vuole che noi le facciamo fare la fino 
di (ico; ci obbligano a pottare giù la penna, por 
mettendo pero che prima domandiamo scusa ai 
luttori della Sentinella se anche questa volta il po- 
vero £.Î, «li appendicista li ha annojati. 


(a. MI. 









Il Sistema Cooperativo, 
Parte IL 
Nota, 


Coi namero precedente fterminammo l'espo- 
sizione ehe fa il Recias del sisiema coonerativo 
applicaio al consamo! ci vesta ari a mostrare 
in quai modo le stesso nulere svilunpi il prin- 
cipio cooperativo rivollo. alla produzione, 8 :contio 
sindio della via che ha per iscopo |P emancipa- 
zione dell’operajo. Le Sociela di consinno, ma- 
rici voro e sole della croperazione, sono | ini. 
ziamento di questo grande movimento coonoinico 
che in Inebliterra, in Germania Go presso alire 
nazioni diede già i più splendidi risultati, Spe- 
rino, che anche in Tlalia se ne comprendurà 
ie spività eminenlemenie benefico è procressista. 
Si fi anpaulo nell'intento di far conoscere agli 
opera] della nostta cillà tutto quanto fo fallo 
Altrove iu questa via Lato poco conosciuta Lra 
noi della cooperazione, che intraprendemmo ia 
pubblicazione di questo lavoro dei Reclas, Come 
si vedrà da questo numero e dagli alri succes. 
sivi, Pautore comiugia  coll'esporre l’arganiz- 
zazione delle Società di credilo mnluo o Banche 
dei popolo, guali da molli anvi si vedono fan- 
zionare specialmente in Germania per l'iniziativa 
ei esciusiva opera di Sclultze-Delliseh ormai 
cciebre in tale materia. In lialia, salvo poche 
cecezioni, come quella della banca operaja di 
Mitino fondatavi dal prof Luzzatto, prevalse un 
sistema diverso per le Banche del popolo, je 
quali sì stabilirono gnast tutte col sislerua so- 
stennio dall'onorevole Alvisi, presidente. della 
Bianca del popolo di Firenze e depalato al Par- 
bubeilo, Anghe nella nesira cià ni tale sistema 
ebbe ln preferenza, non essemio in nostra Banca 
del popolo, se non che una figliale di guelta di 
Firenze. Una tale preferenza, che può dirsi co- 
mune In Ialia, si spiega per Vinilienza delle 
classi privilegiate del denaro, alle quali geno- 
ralmente si deve iniziava e l'impianto di tali 
Isliiazioni di eredito, ch’ esse organizzarono, più 
eue at altro, n loro vantaggio. Questo però non 
& IE solo nintivo: havvene nu allro non meno 
importanle ei c la sfocia Ino coi è leonlo 
quasi uttiversaliontie in leali Il celo operajo. 
Sil quale assai poco Minino  fondianealo gquezii 
economisti, che anici delle classi popolati, ver- 
velbera paro conperare al loro miglioramento. 
Setti adinigne agli opersj il distruggere cal 
loro conteeno una dale sfidncia, 0 a ciò riesci 
ranno col istruitsi e coll oreanizzarsi In Società 
cenperalive, le quali, avendo la loro Dase sulo 
netto spirito di previdenza e di risparmio, Dba- 
sterafino a inosirare che Î'elevalezza de sen- 
biinenti e ino moratità pon seno il retasgio escelu 
sivo delle classi privilegiale dalla nascita e dal 
psinicazione. Roi, pobblicanda È organizzazione 
delle Banche aperale di credito. quale venue 
Gsposbi ii Ela Reclus, nou possiamo che ri- 
belere, cio che abbismo dello parlando dei 
gazzini cooperativi di consumo. Se nel nostro 
paese alenni opera] riflettendo sulle Blee, che 
Qui vensono esposte verranno nella risulazione 
di organizzare una Banca secondo nu tale si 
steula, essì pianferanino le basi di un’ istilnzione, 
che coll'irvesistibile inffucoza ile’ esempio in 
breve tempo sarà pero portare i più spiendili 
bensi. Per parte nostra nol ci oferiane ftt 
d'ora con tutto il cuore a prestar loro il dubbie 
nostro appossio. 

La Direzione, 


Cominciato il movimento cooperativo colle So- 
meta di consumo, cresciate quesie prosperamente, 
anzi tanto più vigorose se nate in mezzo agli o- 
atacoli come generalmente Òi vide, si domanda: Che 
faremo del guadarno che abbiamo ottonuto? Che 
faremo delle 100 lire, di che ®i trova graziata cia- 


LA, SENTINELLA, FRIULANA 


e e e = — — | Pi 


scuna delle famiglie, che spondeva prime mille fran- 
chi all'anno senza avere un quatirino di restituito? 

Dapprima vi è sempre in une. famiglia qualche 
arretrato da saldare, qualche ‘buco da chiuderei 
Poi, perchè moensarci un piccolo viaggio, dei mozzi, 
d'istruzione, gualche godimento intellettuale ed 
artistico ? 

Nella vita del saggio, Il piacere è un' eccezione, 
l'oceasiono è rara, 1 occasione legittima soprattatta ; 
cho si sappia dunque profittarne | 

In questa via 1 cooperatori inglesi ci fan da 
niesiri ancora, TEssi che sì sarchbero tenuti per 
uositivi € severi, gente melanconiea e annoiata, ce- 
lebrano le assemblee gonorali delle ioro Società di 
consumo con balli e banchetti. Dopo d'aver wlito 
i rapporti, approvati i conti, l'annuncio del divi- 
dendo è salutato da Arras e da applausi. Tha 
paste, seiuliciohs circolano, sì cantano dello canzoni 
comiche ce in gioventù d'ambo i sessi s' abbandona 
al ballo, proprio al hallo! E gli amministratori 
aprono la prima quadriglia colle più belle fanciulle 
dull’'associazione. 

Mao gl' inglesi non si contentano solamente di 
essero allegri nelle loro Società cooperative di con- 
Suo; essi si mostrano anche genevesi, Evvi regola 
quasi invaviabilo di riservare almeno il 2 e mezzo 
per cento dei loro guadagni netti per oggetti di 
pubblica utilità: scuole, fontana pubblica, Libliotcea, 
sale di lettura con riviste, giornali, fotografie, al- 
bum, istrumenti: cio chiamusi col nomo di dicene 
sacra del fondo di educazione. 

La maggior parte dei risparmii però che nol a- 
vremo operato colla Società di approvvigionamento 
dovrà restar disponibile almeno per un anno. Met- 
feremo questo denaro in un' associazione di rispar- 
mio 0 di eredito muiuo. 

Ci sia permessa un'osservazione preliminare. Non 
pretendiamo che la pratica debba rigorosamente 
piegarsi e che debba ocungue € seno cominciare 
dialla Socisti di consumo per raccogliere Je econo 
mie ii inl modo prodotte in nnt cassa di rispar- 
mio, onde ilestinare poscia i suoi piecoli sriadagni 
all'impianto di una Società di produzione, i cnì 
beneficli sarchibero indi applicati a far parte di una 
bianca centrale delle Società coopceratire. 

AI contrario, sccondo le necessità bisnena co- 
minciare dall’associazione, che ablia Ja maggio: 
probabilità «hi vasota, quanilo pure la teoria l'1u- 
dicasse pier il secondo è l'ultimo stadio. Noi piu- 
colì paesi è più facile di asgrupparsi prima in So- 
cietà di pantuo credito eng nono perta ombra a 
nessunn; mentre i bottezal che lnnno cugini e cu- 
sine, zii © zie, cogmati e cosmute, lottan volentieri 
contro la novella Società di approvvisionamento e 
sollevano delle quistioni personali spesso agsai dis- 
placenti . 

Lc città al di sotto di <fhiG giuinuti non hanno 
sufficienti arvtiziani dei meiusinni inestiero perchè 
questi abbiano un eramde inieresse 0 gran simanin 
di nsgrupparsi in un'associazione cooperativa di 
produzione, e nelle ciità molto rrandi le Società di 
consuno e di credito niuno hamo, le loro parti 
colari difficoltà. 

Le regole generali devono essere modificato in- 
cessantomente secondo ghi nomini, sli ostacoli è Je 
circostanze. Non lavri in alcun luogo una ricetta 
infallibilo per ottenero 
suna cosa posseno far 
fntto e prudenza, 

Torniamo alle nostro Bocieli di mutuo credito, 

ticeli o poveri Lan sempre bisogno di denaro 
e anco del denaro degli altri, Commercio ed in- 
dastria non operano che con capitali improstati e 
restituiti, anlicipali e rimborsati, È un contiuno 
Ausso e rifiusso. Si direbbe quasi che non si è rric- 
chi e molto ricchi se non per prendere a prestito 
H più possibile; cid non vnol dire però cho il de- 
naro che costa meno sia quello dogli altri. Le Sc» 


una piena viascitàa; In nos- 
senza buon senso, pimdizio, 
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cietà di credito mutuo trovano modo di prestare! 
iì nostro denaro. 


feontinua} 





Un breve cenno sul bisogno dell' Or- 
ASto, 


Onorevole Presufenza della Sociclà operaja. 


Di quanta utilità per gli artiori sla la cognizione 
del disegno è dell'arte ornamentale, ritengo super- 
fina ogni dimostrazione. 

5 arto in generale, che osiste da ramotissimi 
tempi, auzi ha origine coll uomo stesso, ha modo 
imporiantissimo di manifestazione nolla parto or 
pamentale. 

VW difatti osservando gii antichissimi monumenti 
fielle Indio o della China, riscontriamo le divinità 
più stravaganti, docorate di molti a vari ormiumenti ; 
nei monumenti Egiziani, nelio gisantosche opere 
della loro architettura non vodesi parte ehe non 
sia abbellita, oltrecchè da gerosilfici, da ornamenti 
di cravo e severo stile, Gli Etruschi o i Greci, che 
toccarono il somino nell arle in senerale, cecelsero 
pure nella parto ornamentale. 

i Romani, presso cui l arte in discorso era di- 
venuta cosa intispensabile, come ne tan fede je 
colossali loro opere, contribuirono al suo perfezio- 
namonio. 

Osserviamo infatti nogli escavi di Pompei ed Er 
colano, così profusa nelle fabbriche e nei monu- 
intuti, Ja ricchezza dello  docorazioni in pitturo, 
sculinie, binechi, bronzi cce. e tanta la inro ele 
ganza da restare veramente meravigliati. Il buono 
stilo nell'arte si manifesta nella Unmensa varictà 
di tripodi, di vasi, di mobiglie, di utensili d'ogni 
genere in bronzo cl altri metalli c per fino in tatte 
le minuzie rielia toclette ; con tanta srazia o ric- 
chegza d' ornamento da Jur fede del lovo squisito 
non pusto. 

Li per non dilungarmi troppo, arrivando al secoto 
XV, epoca splemdidissima e per arti o per scienza, 
trovo anche in esso stupemii e demi dello studio 
più accurato, i generi c gh stili dell'arie orna- 
mentale e conclude, ele essa in ogmi tempo atelte 
in ragione del progresso scientifico cd artistico, 
TBeriva da questo, cho oggigiorio mi che inni sia 
di prinz necessità lo stadio del disegno e la pla 
stica ornamentale ; indispensatali «del pari al mu- 
ratore, al fabbro, al falegnami, all'elanista, al 
piltove, all'intasliatore e in ssenerale, dal più al 
ineno, a tutti gli arlien. 

l'epoca nostra, che risplende per fanti altri studi, 
non saproble noerdonarci la lrascuranza di questo. 
To confilo quindi, che coll aecormlo e coll’ ajnio 
dei mici amici e collezii, colla nostra buona ve- 
lontà e cooperazione, e con quella in ispecial nolo 
del professure inpgegiere sig. l'ontini, clue contil- 
mente si presta per l'istruzione nelle scienze po- 
sHive, si potrà esser utili ai nostri giovani argieri 
nel modo più eflivate. Procareremo di daro 
principi elementari, basati sopra gli stili più di- 
siinti dell''avnamento antico e moderno; e spero 
che assistiti dalla nrosovole  Dresidenza di questa 
Società di Mutuo Seccorso, T' opera nostra potrà. 
validamente iniziaro gli allievi nello bellezze del. 
l'arte e comlurii a dar lestro a questo nostro paese, 
eolia costanza nell''appiicazione, contribuendo érsì 
a quei progressi che stanno a cuore d'ogni um 
cittulino e patriota. 


a 


Devotissimo 
Lorexzo Diarviuoxi piltere, 


le ——=—.- =.= -_r—_ 


LA SENTINELLA FRIULANA 


RL UST I di — 








————n 





A e n 


o ded TERNI LL. 


La Statistica 


spuesta industria si computa 24 milioni di lire, [ drona assoluta e signore della contrada che conduce 
La fabbrica dei pannidiani in Italia da cun va-}2} Ginnasio. Un fanale a gaz sul primo portone 


lore tolale di 86 milioni di lire, nella quale di pietra che s'incontra toglierebbe lo sconcio, ed 
illumminerebbe a dovere quella via, la sera massime 


NI. 


(H fin al prossimo numero) 


Industria mineraria, manifattrice cce. 
Dialogo tra un Padrone ed un Filtajuolo, 


Dadr, Falla una rapida scorso su quella parte 
della statistica che risgoarda P' agricoltura passe- 
remo n ciò che spetta alle industrie, princi. 
piando dalla mineraria. li carbon fossile, che 
forma esso solo la vita c la ricchezza dì inliere 
nazioni, è scarsissimo fra noi. Però gli studi dei 
nostri scienzioli produssero in scavo di miniere 
Gi lignile di disereta importanza. ll ferro è più 
abbondante fra no), e Visola id Elba il paese 
più antico forse per io scavo di miniere di ferro, 
ne dà anehe oggidi in quantita considerevole. 


Fitt, In Italia, miniere di ferro trevansi sol 


tanto ali’ isola d' Fiba? 

Padr. No, co ne sono anche nel Berramasco, 
nei Bresciano, nella valle d' Aosta e in Sardegna, 
toa Il prodotio di Lutle Je miniere italiane arriva 
appena a 30,000 [onnellate di sihisa, mentre la 
Francia ne dà un miliene e Plughilterra 4. Però 
il nostra ferro è migliore tanto del francese che 
dell’ inglese. Riguardo al valore annuo del ferro, 
che scaviano esso ascende a 12 milioni, 

Fui E degli altri metalli ? 

Padr. I piombo dé 7 milioni di lire, il rame 
3, 0 loro, argento, io stagno, ii mercurio ecc. 
non: fanno ammanlare il loro valore oltre Il mi- 
lione di lire. Quelia  preduzione mineraria. che 
compensa Pilalia della sua porertà di metalli è 
lo zolfo. La provincia che ne produee maggior 
mente, la Sicilia, ne ha 700 cave, con 42,000 
lavoranti. L'Italia si può dire il magazzino di 
zolfo per P Europa, eppure la sua rendila nou 
supera | 20 milioni di tire. Sommando la ren 
dita di tutti 1 prodotti minerari d'Italia non nei 
orriviamo ai 50 miltoni, cilra abbasianza esigna 
dirimpetto al miliardo di lire che ne ricava f'In- 
chillecra ed anche a confronla della francia, 
dei Belgio, della Germania. Però è da eredere 
chie l'Italia e specialmente la zona Alpina è 
l'isola di Sardegna, bene esplorato possano essere 
Ticche produtirici di minerali, Altre produzioni 
del snolo seno: | acido borico che si raccoglie 
if Toscana che darà quasi 2 milioni di lire an- 
nualmente, 6 i marmi. Riechissima ne è la pro 
dozione, Italia ne fa ogni nano una importante 
esportazione in imii i paesi d' Europa ed an 
che agli Siali Uniii, 

Pitt, Ed i sale è 
parte della statistica ? 

Padr, Appunto. Il sale da nei trovasi di due 
qualità; sal gemma e sal marino. Del primo se 
Re trova in quanbilà in Calabria, nel Parmigiano 
e presso Volterra. Det secondo Tlilalia ne è 
tanto ricca da esporiarne in quasi iull! È paesi 
esteri. La sola Sardegna ne produce per i mi. 
lione c 200,000 quintali. Con altri sistemi fi- 
nanziari il sale potrebbe divenire una delle prin- 
cìipali risorse del noslra paese unitamente allo 
zolfo, 

Fift, Come stiamo noi riguardo ai altra spocie 
d industrie ? 

Pad», Not trogipo. bene. Maneando diferro e 
dì carbon fossile, e non avendo ancora utiliz 
zato le considerevoli forze molrici, offerleci dalle 
nostre correnli d'acque, noi siamo in dellicienza 
su questo genere a confronto degli allri paesi 
d'Europa. D'altra parle le statistiche, per mun- 
canza di dafl, non possono semminisirare nu. 
meri csalli. fugnardo alla seta che è la più In 
teressamte delle industrie italiane possiamo dire 
che si ha pressochè 0,000 filande, appena 400 
delle queti a vapore. l’ra spese e guadagno in 


da collocarsi in questa 


Ldine. — Tip. di G. Seltz, 


somma ii Piemonte entra per 26 milioni. La 
Francia ne ha presso gli 800, Il numero dogli 
Operei impiogati in quesia manifattura ammonta 
a 240,000, La tessitura det tino c del canape 
impiega #70,000 operai e produce circa UO ni 
Honi di lire; quella det cotone con 450,000 fusi 
dà circa 80 milieni; lInehillerra ha 33 inilioni 
di fusi, Lo concie delle pelli e dei cuoi pro. 
ducono un valere di più che 68 milioni di 
îire, dello quali anche il Piemonte da ll 
maggior numero, Dopo di lui vengono lc pre 
vincie Napoletane. Le cartiere danno anche un 
28 milioni di prodotto sanuo; degit stracci rac- 
colti in psese si fa una sensibile csportazione. 
Le fabbriche di maiteni 6 tegele sono in Italia 
oltre a 2,000 e producono più che 40 milioni 
di Hre. I prodotti dei lavori di majolica sono 
inconcludenti. Un’ iudastria Toscana che dà ti 
voro a più che 400,000 opersi e operaje e 
di cui la sola esportazione di meglio di {5 mi. 
lioni di lire è la fabbricazione dei capelli di 
paglia. Venezia ha le sue fabbriche di veiri da 
cui produzione darà un valore annuo di 5 mi- 
lioni di lire, comprendendo in ciò Lulte le speri: 
di conterie e quella maleria così detla av- 
venturina. 

Pitt. Con ciò è forse terminata la scorsa 
Iraverso il campo industriale ? 

Padr. No, poiché non si può tener conte delle 
singole industrie dei vari centri, come sarebbero 
Milano e Napoli per le fabbriche di carrozze, 
Genova pei lavori di [lagrana, Firenze per quelli 
in pietra dara, Venezia pei mosaici, Brescia per 
te arri gcc, ecc., solo riassomendo diremo che 
se in Ilalla vivesse maggiormente lo spirito di 
Associazione, il credito in gramle, se si poresse 
mettere maggior fede nella pubblica ammini. 
nistrazione, se non si avessero | nosbi compa. 
trioti lascialo portar via le migliori indastrie 
ttagli stranieri, essa polrebbe ancora gareggiare 
eosuperire cli albi paesi nelle indusirie, con 
siderando le eccelleuti condizioni cliinalotogiehe 
e l'intelligenza degli abitanti, Per ora non pos- 
siamo ansurarci che coraggio e perseveranza in 
fact poco che si è fallo. U, M. 
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Richiamfamo seriamente }° attenzione del Mu- 
nicipio a quel bugigattolo che si appelfa Calle Gi 
cogna. Oltre all'oscurità che regna sempre. al go- 
mito che fa la Calle, oltre un ruscelletto quasi 
perenne di un Hiquidlo di colore equivoco, quella 
Contrada per uno spazio abbastanza lungo manca 
affatto di marciapiedi, sì che chi va di notte è im- 
brogliato a cavarsela senza rompersi una gamba 
o guazzare nel liquido di cui sopra, massime ln 
tempo di pioggia. 

Speriamo che gli abitanti della Calle Cicogna 
non avranno bisogno di far acquisto di un omnibus 
per recarsi alle loro case e che i petres abbiano a 
provvedere, 


rr 


Lunedì sera avrà luogo nelle sale del Casino 
udinese an irattenimento musicale, Vogliamo spe- 
rare cha le nostre signore abbiana accorrando nu- 
merose a rendore maggiormente brillante la serata, 
che del resto non formua che il principio di una 
seria di divertimenti adattati alla stagione ed al 
gusto dei nostri cencittadini. 
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Vorremmo chiamare ? attenzione dello spetta- 
bile Municipio anche sull''oscurità che regna pa- 


ailesso, abbastanza frequentata. 
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Jeri funimo a visitaro Ja fabbrica di velluti, di 
tnpezzere in seta 6 di damaschi del sig, Domenico 
Rniser e figlio. Restammo assolutamente stupiti al 
vedere ln finitezza dei velluti e degli altri lavori 
in seta, come pure la modicità dei prezzi. Sotto 
tutti e due 1 rapporti essi possono gareggiare coi 
tanto vantati velluti francesi, coi quali furono al- 
cune volte confusi. Ritorneremo volentieri in altro 
numero su tale argomento, accontentandoci per ora 
di congratularei sinceramente col sig. Raiser per- 
chè con mezzi pur troppo ristretti e ad onta del 
néssRR appoggio datogli dal pubblico udinese, sa 
coltivare così bene T antichissima delle industrie 
italiane, la fabbricazione dei velluti. 
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Una parola di sincera lode a quei bravi capi 
bottega, che vollero lasciare in libertà i levo sog- 
getti la sera dalle 7 alle 8 acciocchè possano ap- 
profittare delle varie lezioni gratuite di quest inverno. 


Con (rincereseimento dobbiamo rimandare al 
prossimo namero, perchè ci manca lo spazio, ia 
pubblicazione di una lett:ra del sig. Angelo Sgoifo. 
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Scontro-c4assa del trimestre 


stitembre, ollobre è novembre dell''Amministra- 
zione dei ciornale la Sentinella frintana. 
29 novembre 1867, 
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